- A \ ゾょ思- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切ってください。 

♦お手入れの隱は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分を意してください。 
♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になります。 


^フィルター部の取外し] 



吸込グリルを外す。 

①吸ジ^グリルの両側をつまみます。 
③上方向へ軽く持ち上げまず。 

③手前に引きまず。 
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エアフィルターを外す。 

① エアフィルクーのツマミを持ちます。 

② 上方向へ輕く持ち上げます。 

③ 手前に引きます。 
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光角！ H 媒空清フイルターを外す。 

♦フィルター枠のツマミを持ち、 

ツメ 4力所よリ外しまず。 




エアフィルターと光触媒空清フィルターをミちれたまま使用すると、 
冷房-暖房能力が低下し電気のむだ使いになりまず。 




お手入れのしかた 



エアフィルター 
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吸込グリルを取りがける。 

①吸 3 A グリルの両側をつまみます。 

③上方向へ軽く持ち上げながら本体上面に差し么みます。 
③吸 aA グリルを閉じて下へおろします。 



光軸媒空清フイルターの交換 


♦フィルター梓のツメ （4 力巧）から外し、新しいフィルターと巧り替えます。 
♦ご使巧済みのフィルクーは燃えるゴミとして処分してください。 

(材質：ポリプ□ピレン/紙） 

詳し < はお住まいの地域のゴミ分別ち法にしたがって < ださい。 



♦光触媒空清フィルターは定期的にお掃除してください。 
下記の場合は交換をおずすめします。 

•素材が紙のため、お掃除時につぶれたりした場合。 
♦長期間のご使用でミちれがひどくなった場合。 

(交換は、3年程度がめやすです。） 


品） 名 

品 番 

光触媒空清フィルター(枠付）2枚組 

KAF 968 A 41 

光触媒空清フィルター(枠なし）2枚維 

KAF 968 A 42 


•光触媒空清フィルターは、お買い上げの號売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にお申し込みください。 [^25 ページ1 

Bia 01 20 - 88 - 1 081 僅国共通フ iJ- ダイヤル ) 

FAX でのお問合わせは 0120 -07-08 日] (FAX 専用つ U- ダイヤル） 

http://www.daikincc.com ( ご相談対応ホームぺージ ) 

•ミちれたまま使用すると 

♦脱臭効果が得られません。♦冷房-暖房能力が落ちます。 
•空気清ミき効果が得られません。♦ニオイが発生することがあります。 
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点検 


長期間使わないとき 


■■ I 

III ■■ 圍 ad ■ 

IHB ■ 



■室外ユニットの据イ寸台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

画室巧、室外ユニットの吸 i ^ a 、 吹化□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■冷房-ドライ運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットか6水がもれるおそれがあります。 

この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ごネ目談窓□にご相談ください。 

■アース線が外れたり、透中で斷線していませんか。 

不完全な場合は、感電の原因になることがあります。 

ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


快適に使い続けるために 


m 






故障かな？ 


が障ではありません 


次のような症げはそれぞれ理をがあります。 
故障ではありませんのでそのままご使用ください。 




I '巧 >_ 


ずぐに運辕しをい 

♦遷稳を停止してすぐにを運転したとき 
•運転モードを変更したとき 


♦ドライ-ぶ房萍砖をしたとき 


媛房運®のときすぐに風が出ない 


ドライ違乾しているのに 
しつどが下がらない 


音がずる 


摧房運範やじ蓮転が止まり、 
かの流れるような音がする 


窒聲ユニットかち水や磊気が出る 




U W > > 


ill 

资敎资 




み、,みみみ A か is ; 




•エアコンを保護するためです。 
約3分間お待ちください。 


• r 風量自動」にすると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを巧えて 
から、風を送り化ずにオイないス」機能が働きま寸。約40秒お待ちくだ 
さい。 


♦エアコンを暖めていまず。 

1〜4分闇お待ちください。 


♦室内-屋外の周囲がミ兄によってはご希望のしつどにならない場合があります。 
設定温度を下げてください。 


■運截中.停止中に「カチッ」という音 

♦を媒を制御する弁や、電気部品が作動ずる音です。 

■水の流れるような音 

♦エアコン内部にぶ媒が流れているためです。 

■「プシュー」といろ音 

♦エアコン内部のを媒の流れが切り換わるときの音です。 

■「ピシッ」という音 

♦温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音でず。 

■「ポコッポコッ」という音 

♦お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から闇こえてくる 
音でず。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 


参室外ユニットにがいた霜を耳リリ除いています。 
約3〜8分闇お待ちください。 


■暖房運乾のとき 

•室外ユニットに付いた霜を敢リ除き、水や湯気として化すためです。 

■ぶ房運鼠などのとき 

♦室外ユニットのちえた配管に水滴が付き、滴下ずるためです。 
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室巧ユニットから霧が地る 


K を房運転などのとき、お部屋の空気がぶ風でぶやされて霧になるためです。 


エアコンからイヤなニオイがずる 


参お部屋や家具などのニオイ、タバコのニオイなどを室内ユニットが吸い^^ 
んで吵き出すためです。 

(室内ユニットの洗浄をおすずめしまず。ダイキンお客様ご相談窓□へ 
ご相談ください。） 


運転停止やに室并ユニットの 
フでンが回る 


■運輯を停止した直後 

♦製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回りまず。 


蓬転が止まった 
(蓬耗ランプが点抑） 


>電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがありまず C 
約3分後自動的に運転を再開します。 


途中で運黯がとまる 
(入タイマー運範や） 


♦入クイマーを予約ずると、その時闇にリモコンの設定温度になるように、最 
長1時間前から運転を始めます。このあいだにリモコンを操作〔運転/停止 
ボタンを除く）すると、停止するよう I こなっています。リモコンで再度運転 
を巧ってください。 


リモコン信葛を受信しない、 
感度が悪い 

表隶が簿い、出ない 

表示が麟手に変わる 


>乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 
すべての電池を同時に新しいアルカリ電地に交換してください。 
詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ( VS ^ 


1こんなときは 
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故障かな？ 


修理をイ衣頼する前にもう一度お調べください 










(運怒ランプが消えている） 


よく冷えない，暖まろない 


講部プカ纖 


運転や、急に勤きがおかしくなる ^ 


♦ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

♦ IJ モコンの電池は入っていますか？ 

♦タイマー予約のしかたが間違っていませんか？ 


♦エアフィルターがミちれていませんか？ 

♦室内ユニット、室外ユニットの吸) AO 、 峡化□をふさいでいませんか？ 
• IJ モコンの設定温度は適切ですか？ 

•窓や扉が開いていませんか？ 

♦風量調節、風向調節は適切ですか？ 

♦換気扇が回っていませんか？ 


•エア フィルターが ミちれていませんか？ 

♦室内ユニットや室外ユニットの吸込!!]、唤化□をふさいでいませんか？ 

運転を停止し、ブレーカーを切ってからエアフィルターを掃除する、または障 
害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 

それでも運乾ランプが点滅する場含は、お買い上げの弛売店にご連絡ください。 
ブレーカーを 切ってください。 


♦雷や無線などにより誤作動ずる場合があります。 

ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 
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すぐに販売店へ 


下記のよろな症ががでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください 


■電聽コ^ドが冀常に熱ぃ、ま 
国運範やに異常音がずる 
■誤って養物や水を入れてしま 


■ブレーお一やヒューズ、漏電 


B リモコ!!/や本巧のス謙ツチの 
■こげ閑 I 、ニオイがす i 
■室巧11|£ジ K か6水酸もれる 


お:禱んで U る 


讓嚇 iiiliil たび领れ霉 


.iJiijif ザ 3P: ザ巧を‘ KSS* 巧:み:’: 

炼巧巧个雌案 


ブレーカーを切つて販売店へ 
ご連絡ください。 


〇 


I 停電になったら 
運転/停止 


通電後 


の 


を巧して運乾を再開してください£ 


■雷がなりだしたら 

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護の 
ため、運乾を停止し、ブレーカーを切ってく 
ださい。 


A 警告- 

■異常時にげ臭いなど）は、運転を停止して、ブレーカーを切る。 

異常のまま運転を編けると、故障や感電-义炎などの原因になります。 

お買い上げの號売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備があると感電-义災などの原因になりまず。 

お買い上げの號売店またはダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■エアコンが冷えない（暖まらない）場含は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、 
お買い上げの號売店にご相談ください。 

冷媒の追加を伴う修理の場含は、修理の巧容をサービスマンに確認してください。 

エアコンじ使用されているぶ媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室巧にもれ、 
ファンヒーター、ストーブ、コン□などの火気に触れると有害な生成物が発生ずる原因になります。 


1こんなときは 
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ia ミ了 ^ 7 つ _ じ、つ 

1ポ址とアツタ^—ヴーピス 

必ずお読みください。 


保証について 


補修巧性能部品の保有期間について 


■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししまずので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年園、 

ただし冷媒系統部分については5年闇です。 

く保証期間や> 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

く保証期間経過後> 

修理ずればご使巧できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品が+化張料などで構成され 
ています。 



■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 
巧切り後10年でず。 

• 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品のことです。 


点検藝備のおすすゆ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、牲能が低下する場合がありまず。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ 
の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 
に点檢整備をおずずめしまず。点横整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となります。 


修理を依頼されるとき 

■ 20 ページ〜23ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカー 
を切って、お買い上げの販売店またはダイ丰ンお客様 
ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい向容 

1.品さ） ルームエアコン 

3 * 養震云上げ g ) 保証書 I こ記載し T ぉ LJ ます。 

4. 異常内容〔できるだけ具体的に） 

5. 電話番号•ご住所•お名前 

6. 室外ユニットの設置場戸斤 


エアコン内部の洗浄について 

■市號の エアコン 洗浄剤をご使用されまずと、場含に 
よっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあた 
え、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれ 
があります。 

熱交換器の洗ミきについてはお買い上げの販売店または 
ダイ丰ンお客様ご相談窓□にご相識ください。 


据付場所について 

01捉音にも配慮を） 

■ぶのような場所をお選びください。 

♦エアコンの 重量に十分耐え、騒音や振動が増大し 
ない場所。 

•室外ユニットの吹化□からの風や運転音が隣家の 
迷惑にならない場戸斤。 

(電気工事じついて） 

♦電源は必ずエアコン専巧回路をご使用ください。 

(移設について） 

♦増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据付 
けする場をは、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にごネ目談ください。 


ま巧 • まかユニット周进の巧認 

■ち國の距離をあけないと、エアコンの能力が低下し 
たり、テレビやラジオに雑音が入るお令れがあります。 
■义炎警報器と室巧ユニットの峽出□は 1.5 m (上の 
距離をあけてください。 

♦設置場所に余裕があれば、効率の良い遷転のために、 
できるだけ広し^寸法をお取りください。 


■謂理室など油煙の多したころ、または可燃性ガス • 腐食性ガ 
スや金属製のホ〕リのある場所では設置を避けてください。 
■床面などにワックスを塗巧するときは、運転をしない 
でください。（エアコン巧部にワックスの成分が付着し、 
水もれの原因となります。）ワックス塗布後は十分換気 
を巧ってから運転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□や吵出□をふさがないでください。 
国ぶの場所へ擔付けされる場合は、 I 反売店じご相談ください。 
•ミ由-蒸気-油煙の発生するところ。 

♦ミ每浜地区など塩分の多し^ところ。 

♦湿泉地など硫 L 化ガスの発生するところ。 

♦積雪により、室外ユこットがふさがれてしまうところ。 
室外ユニットからの排水は水はけのよいところじしてください。 



24 










お客様ご相談窓 □ 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


タイ t ン3ンタク！-它ンタ • 

(お客様總合•客口） 


凶 SJ 01 20 - 88 - 1 081 (全国共通フリーダイヤル） 

フリータイヤル 

FAX でのお問合わせは 0 ] 2日- 07-088 ] (FAX 専用フ U- ダイヤル） 

http :// www . daikincc . conn に相談対応ホームぺージ） 


営業時間： 24時間36曰曰対応いたしまず。 

対応業務：商品に関ずるすべてのご相談-お問合わせをお受けいたします。 

(空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など） 


♦ダイキンエ業ヴービス拠点所在地一覽 


■ SS はサービスステーションの略です。 


札 幌 S S 
仙 台 S S 


南 S S 
I 谷 S S 
東 S S 
飾 S S 

…。 vJ 

摩 s s 
葉 s s 
戸 s s 
お s s 
塚 s s 
木 s s 
ば s s 
; 宮 s s 
崎 s s 
加 s s 
越 s s 
本 s s 
漏 s s 


〒日 65-0 日 16 札幌市東区：!ヒ 16 乗東 19 
干 984-0032 仙台市若林区荒井字堀015-已 


干 143-0015 大田医大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田谷区兰巧茶屋 1-5-19 
干135-日日16江ま区ま陽 5-29-3 第2東陽ビル 1 F 
干 124-0013 葛飾区東立石 1-19-2 
干17日-日012練馬区豊玉化4 - 2 3 - 1日 
干1日 3-0 日日5府中巿府中町 2-21-4 
干 260-0 日日7干葉市中央区祐光 1-14-7 
干 270-2253 お戸巿日暮3 - 17 - 2 
干 225-0014 横お市青葉区在田西1 - 日- 5 
干 244-0806 横お巿戸塚区上品濃14 - 2 
干 243-0032 厚木市恩名 4-5-87 
干 305-0841 つくば市御幸が丘3 
干 321-09 日4宇都宮市元令泉 3-4-1 
干37日-日日18高崎巿新保町6 4 - 1 
干 340-0013 草力日市松江田 ： r 2 - 15 - 1 
干 350-1124 川越市巧宿町 ■! - 4 - 6 
干3日日-08日2松本市大字島立11日日-1 
干 950-0941 新漏市中巧区女池 4-17-33 


草 


津 

S 

S 

京 


都 

S 

S 


巧 


S 

S 

大 


阪 

S 

S 

阿 

倍 

野 

S 

S 

吹 


田 

S 

S 

巧 


ち 

S 

S 

ネ申 


戸 

S 

S 

姫 


路 

S 

S 

奈 


良 

S 

S 


干 525-0 日27草ま市野巧1 - 1 - 6 
〒邮 1-8393 京都巿南区吉祥院中河原里西お15 
干 593-8326 現！市西区鳳西の 1-69-2 
干53日-肌34大阪市化区錦の4 -呂2 
干 530-0034 大阪市化区錦町 4-82 
干 564-0044 吹田巿南金田 2-23-17 
干 572-0 日77寝屋 JII 市点野日- 2 2 - 10 
〒的 1-0083 巧戸市中央区お辺通 2-1 -如兰宮国際ビル 6 F 
干 670-0974 姐路市飯田1 - 7 2 
干 630-8453 奈良市西九乗町 3-5-7 




広 

島 S S 

干 732-0802 

広 

島市南区大州5 - 

9-7 

岡 

山 S S 

干700 -0976 

岡 

山巿辰巳2 0 -‘ 

10 

米 

子 S S 

干 683-0 日日4 

米 

モ市上福原6 - 2 

-17 

福 

山 S S 

干721 -0973 

福山市南蔵王町 2-1 

2-6 

徳 

島 S S 

干 770-0873 

徳 

島市東沖刑1 

-17 

高 

松 S S 

干761 -8 日71 

高 

お巿伏石町214 

1-2 

松、 

山 S S 

干791 -801 6 

松 

山市义万ノ台63 

4-1 


化 

陸 

S S 

干921 -8062 

金 

お 

市 

新 

保本 

3-59 

富 

山 

S S 

干 939-8261 

音 

山 

巿 

款 

原4 

2 1-1 

福 

井 

S S 

干91日-0842 

福 

井 

市 

開 

発3 - 

3 4 0 2 


岐 阜 S S 〒加日-8268岐阜市茜部董お 3-213-1 

名ち匡 S S 〒化 5-0 日日6お古屋巿港区南十一番町 4-3 

安 城 S S 干 44 S -0 Q 74 安城巧井杭山町高見 5-1 
ま SS 〒日14-日823ま巿大字半田字池町日日 9-1 

静 岡 SS 干 422-8036 静岡市駿巧区敷地1 -12-7 


j ヒ九州 

S 

S 

福 

岡 

S 

S 

鳥 

栖 

S 

S 

長 

崎 

S 

S 

熊 

本 

S 

S 

大 

分 

S 

S 

宮 

崎 

S 

S 

鹿児島 

S 

S 

那 

覇 

S 

S 


干 803-0801 化九州市ル倉化区西港巧 3-4 
〒引 1-2207 巧屋郡志免町南里1 - 10 - 1 
干 841-0 日日5鳥栖市養父町 473-2 
〒扣 0-0025 長崎市今博を町 20-1 
〒犯 2-0968 熊本市馬渡1 - 15 - 15 
干 870-0921 大分巿黙原 4-1 日- 21 
干 880-0912 宮崎市大字赤江宇お江田701 
干 891-0" 日鹿児島市東開町5 - 12 
干 901-0155 那覇巿金城 5-3-4 


SS09OA 
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長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意噢起するために電気巧□ち安全まで義務がけられたじ I 下の 
内容を室内ユこットに表示しています。 



《【設計上の標準使巧期間】- 


10年 

A 

設計上の標準使用期間を 

超えでお使いいただいた 

場合は、経年劣化による 


発义•けが等の事故に至る 


おそれがぁリます。 


本体錠板【製造年】は西暦4巧で表示しています。 



《設計上の標華使巧期間とは 

•運転時簡や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく絕年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用 
ずることができる標準的な期間でず。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 

参設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的！:: i 外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用雜間より短い期闇で経年劣化による発义、けがなどの事故に至るおそれがあります。 


■標準な用ま件 


ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
標準使用条件による （ J 旧 C 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電源*電圧による 


周波数 

50 /60 Hz 



室内温度 

27で（乾球温度） 


ノで房 

室内しつど 

47%(湿球温度19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外しつど 

40% (湿球温度24で） 



室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内しつど 

59%(湿球温度15で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外しつど 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据イ寸説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合ったにさの部屋（畳数） 


1年闇の使用日数 

東京 

ち房6月2日から9月21日までの112日圍 


モデル 

暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想を時園 

1曰の使巧時間 

ぶ房9時間/日 
暖房7時闇/日 


1年間の使巧時間 

冷房：1 .008 時間/年 
暖房：1,183時園/年 
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機種 

項目 

\ 

S28KMV 

内 F28KMV 

か R28KMV 

S36KMV 

内 F36KMV 

か R36KMV 

S40KMV 

内 F40KMV 

か R40KMV 


♦を房-暖房運転特性は日本工業規格 （ J に C 9612) に基づいた数值です。 

♦この仕様数値は 50 Hz - 60 Hz 共通です。 

•停止のときもマイコンを働かせるため、約7ワットの電力を消費します。 

(屋外温度が約10て1：：1下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約2日ワットの電力を消費します。) 
♦本機の能力-消費電力は性能が安定した後の数値を示していまず。 

参製品改良のため仕様の一部をそ告なしに変更することがありまず。 


外お寸法(离さ X 幅 X 奧巧)圆 


誦猶 


品 


取扱説明書 W 、 保証書の、リモコンの、 

リモ n ンホルダ—のリモ n ンホルダ—取付ネジ巧 
単4乾電池の、光触媒空清フィルタ —g 


通年エネルギ！消費効率 


i 房平空ネルギ—消費効率 W ^ 誠 


種 類ぶ房-暖房兼巧セパレ—卜お (V ンバ—夕 1} 
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